中 石油 塔里木 油田 公司 油气 管 网 设施 
开放 相关 信息 


油气 气管 网 设施 
本 公司 符合 相应 技术 条 件 和 规范 的 原油 4 条 、 天 然 气管 道 4 


年 输 量 


迪 牙 凝 析 ; 


英 喀 干 乡 


270.44 | 6.3MPa |13.58 亿 方 
f > 334.65 | 6.3MPa | 4.84 亿 方 
气管 道 2013.08 让 新 352.8 | 6.3MPa | 0.56 亿 方 


二 、 油 气管 网 设施 接 入 标准 目录 

(一 ) 原油 管道 接 入 标准 ， 包 括 但 不 限于 : 
GB/T1884《 原 油 和 液体 石油 产品 密度 实验 室 测定 法 》 
GB/T1885 《石油 计量 表 》 


序号 
EE 
EE 


GB/T4756《 石 油 液体 手工 取样 法 》 

GB/T8927《 石 油 和 液体 石油 产品 温度 测量 手工 法 》 

GB/T8929《 原 油水 含量 的 测定 蒸馏 法 》 

GB/T9109.1《 原 油 动态 计量 一 般 原 则 》 

GB/T9109.5《 石 油 和 液体 石油 产品 油 量 计算 动态 计量 》 

GB/T13894《 石 油 和 液体 石油 产品 液 位 测量 法 (手工 法 )》 

GB/T17286.1《 液 态 烃 动态 测量 体积 计量 流量 计 检 定 系 统 第 1 
部 分 : 一 般 原则 》 

GB/T17286.2《 液 态 烃 动态 测量 体积 计量 流量 计 检 定 系统 第 2 
部 分 : 体积 管 》 

GB/T17288《 液 态 烃 体积 测量 容积 式 ; 流 量 计 计 量 系统 》 

GB/T17289《 液 态 烃 体积 测量 涡轮 流量 计 计 量 系统 》 

GB/T19779《《 石 油 和 液体 石油 产品 油 量 计算 静态 计量 》 

GB/T27867《 石 油 液体 管线 自动 取样 法 》 

GB/T20901《 石 油 石化 行业 能 源 计 量 器 具 配 备 和 管理 要 求 》 

SY/T5398《 原 油 天 然 气 和 稳定 轻 烃 交接 计量 站 计量 器 具 配备 
规范 》 

SY/T6682《 用 科 里 奥 利 流量 计 测 量 液态 烃 流 量 》 

SY/T7513《 出 矿 原油 技 术 条 件 》 

QSY197《 油 气管 道 输 损 率 计算 方法 》 

(二 ) 天 然 气管 道 接 入 标准 ， 包 括 但 不 限于 : 
GB17820《 天 然 气 》 
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GB50251《 输 气管 道 工程 设计 规范 》 

GB/T11060.1《 天 然 气 含 硫化 合 物 的 测定 第 1 部 分 :用 碘 量 法 
测定 硫化 氢 含 量 》 

GB/T11060.2《 天 然 气 含 硫化 合 物 的 测定 第 2 部 分 :用 亚 甲 蓝 
法 测定 硫化 氢 含 量 》 

GB/T11060.3《 天 然 气 含 硫化 合 物 的 测定 第 3 部 分 :用 乙酸 铅 
反应 速率 双 光 路 检测 法 测定 硫化 氢 含 量 》 

GB/T11060.4《 天 然 气 含 硫化 合 物 的 测定 第 4 部 分 :用 氧化 微 
库仑 法 测定 总 硫 含量 》 

GB/T11060.5《 天 然 气 含 硫化 合 物 的 测定 第 5 部 分 :用 氢 解 - 
速率 计 比 色 法 测定 总 硫 含量 》 

GB/T11062《 天 然 气 发 热量 、 密 度 、 相 对 密度 和 沃 泊 指 数 的 
计算 方法 》 

GB/T13609《 天 然 气 取样 导 则 》 

GB/T13610《 天 然 气 的 组 成 分 析 气 相 色 谱 法 》 

GB/T17283《 天 然 气 水 露点 的 测定 冷却 镜面 凝 析 湿度 计 法 》 

GB/T17747《 天 然 气 压缩 因子 的 计算 》 

GB/T18603《 天 然 气 计量 系统 技术 要 求 》 

GB/T18604《 用 气体 超声 流量 计 测 量 天 然 气 流量 》 

GB/T19204《 液 化 天 然 气 的 一 般 特 性 》 

GB/T19205《 天 然 气 标准 参 比 条 件 》 

GB/T20901《 石 油 石化 行业 能 源 计 量 器 具 配 备 和 管理 要 求 》 
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GB/T21391《 用 气体 涡轮 流量 计 测 量 天 然 气 流量 》 
GB/T21446《 用 标准 孔 板 流 量 计 测 量 天 然 气 流量 》 
GB/T22634《 天 然 气 水 含量 与 水 露点 之 间 的 换算 》 
GB/T22723《 天 然 气 能 量 的 测定 》 
GB/T22724《 液 化 天 然 气 设备 与 安装 - 陆 上 装置 设计 》 
GB/T24964《 冷 冻 轻 烃 流体 < 液化 天 然 气 > 船 上 贸易 交接 程 
序 》 
GB/T30500《 气 体 超 声 流量 计 使 用 中 检验 声速 检验 法 》 
GB/T30492《 天 然 气 烃 露 点 计算 的 气相 色谱 分 析 要 求 》 
GB/T2020368《 液 化 天 然 气 (LNG) 生产 、 储 存 和 潜 运 》 
SY/T5398《 原 油 天 然 气 和 稳定 轻 烃 交接 计量 站 计量 器 具 配 备 


规 江 /》 
SY/T6658《 用 族 进 旋涡 流量 计 测 量 天 然 气流 量 》 


SY/T6659《 用 科 里 奥 利 质量 流量 计 测量 天 然 气流 量 》 
SY/T6660《 用 旋转 容积 式 气体 流量 计 测 量 天 然 气 流量 》 
SY/T6711《 液 化 天 然 气 接收 站 技术 规 沁 》 
SY/T6928《 液 化 天 然 气 接收 站 运行 规程 》 
SY/T6935《 液 化 天 然 气 接收 站 工程 初步 设计 内 容 规 范 》 
Q/SY197《 油 气管 道 输 损 率 计算 方法 》 
Q/SY1447《 输 气管 道 计量 导 则 》 

(三 ) 其 他 共性 标准 ， 包 括 但 不 限于 : 
GB15599《 石 油 与 石油 设施 雷电 安全 规 泡 》 
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GB18218《 危 险 化 学 品 重 大 危险 源 辨 识 》 

GB30871《 化 学 品 生产 单位 特殊 作业 安全 规程 》 

GB32167《 油 气 输 送 管道 完整 性 管理 规范 》 

GB50016《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》 

GB50058《 爆 炸 危 险 环境 电力 装置 设计 规 泄 》 

GB50116《 火 灾 自 动 报警 系统 设计 规范 》 

GB50140《 建 筑 交 火器 配置 设计 规 泄 》 

GB50183《 石 油 天 然 气 工程 设计 防火 规范 》 

GB50470《 油 气 输送 管道 线路 工程 抗震 扩 术 规范 》 
GB50493《 石 油 化 工 可 燃气 体 和 有 毒气 体检 测报 警 设计 规范 》 
GB/T24001《 环 境 管理 体系 要 求 及 使 用 指南 》 

GB/T28001《 职 业 健康 安全 管理 体系 要 求 》 

GB/T28002《 职 业 健康 安全 管理 体系 实施 指南 》 
SY/T0048《 石 油 天 然 气 工程 总 图 设计 规范 》 
SY/T6276《 石 油 天 然 气 工 业 健康 、 安 全 与 环境 管理 体系 》 
SY/T5922《 天 然 气管 道 运行 规范 》 

SY6186《 石 油 天 然 气管 道 安全 规程 》 

SY6503《 石 油 天 然 气 工程 可 炊 气 体检 测报 警 系统 安全 技术 规 


呈 计量 与 计价 方式 
参照 国内 同类 设施 价格 标准 执行 。 
四 、 用 户 申 请 应 具备 的 条 件 


(一 ) 申请 使 用 油气 管 网 设施 的 用 户 应 当 符 合 以 下 条 件 : 
1 中 华人 民 共 和 国境 内 注册 的 法 人 企业 ; 
经 营 行 为 符合 国家 法 律 法 规 、 地 方 政府 规定 及 相关 产业 政 


3. 从 事 油 气 经 营业 务 的 具有 相关 行政 许可 ; 

4. 有 安全 生产 相关 资质 ; 

5. 经 营 和 财务 状况 良好 ， 无 违法 或 不 良 信用 记录 。 

(二 ) 用 户 申请 接 入 油气 管 网 设施 的 油气 资源 应 当 符合 国 
和 中 国 石油 天 然 气 集团 有 限 公司 规定 的 油气 质量 标准 ， 2 
气管 网 设施 运营 企业 的 安全 、 环 保 及 技术 要 求 。 

五 、 受 理 流程 

1. 用 户 提交 申请 

2. 油 气管 网 设施 运营 企业 预审 

3. 忆 部 审批 

WW 

理 流程 图 


2. 本 公司 组 织 预审 及 现场 确认 ， 1. 第 三 方 用 户 同 本 公司 提交 开 
问 总 者 叶 民 运 预 审 报 告 发 由 请 了 及 相关 材料 


3. 总 部 审批 预审 报告 ,本 公司 根 | ,| 4. 与 第 三 方 用 户 签订 服务 合同 ， 


据 预 审 审批 结果 开展 后 续 工 作 | 进行 合作 


5. 与 第 三 方 用 户 做 好 沟通 工作 ， 
结束 申请 受理 流程 


办 理 时 限 : 本 公司 接 到 用 户 接 入 申请 的 10 个 工作 日 内 提出 
预审 意见 , 报 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 公司 相关 专业 分 公司 审核 ， 
并 根据 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 公 司 相 关 专 业 分 公司 审核 意见 ， 
在 10 个 工作 日 内 书面 答复 用 户 是 否 同意 接 入 。 

受理 部 门 : 塔里木 油田 分 公司 规划 计划 处 

联系 人 : 吉 万 成 ， 王 前 盛 

邮件 地 址 : jiwanch-tIm@petrochina.com.cn 

Wangdiansh-tlImQ@petrochina.com.cn 

联系 电话 : 0996-2174022，2174670 


言 息 公 开 网 址 : 
http://tImyt.cnpc.com.cn/tImyt/jsgd/column common 
.shtml 


